EXPOSICIÓN TEMPORAL 0 


Rarae aves 


Inauguración 


MUSEO 


DE ARTE 
MODERNO 


MEDELLÍN - COLOMBIA 


Miércoles 29 de noviembre de 2017 / 6:30 p.m. 


Lab 3 
Hasta el 18 de febrero de 2018 


Museo de Arte Moderno de Medellín 
Carrera 44 ++ 19A - 100, Ciudad del Río 
T: (4) 4442622 / www.elmamm.org 


Imagen:Alejandro Duque 


